Z MOLKÓW MARIA 


FALLENBUCHLOWA 


pianistka, członek Z. Z. P. S. i K., żona em. dyr. Banku Polskiego w Warszawie 


przeżywszy lat 76, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 19-go listopada 1958 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na cmentarzu rakowickim w sobotę dnia 22-go bm. o godzinie 10-tej, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego, o czym 
zawiadamiają stroskani: 

mąż, dzieci, wnuki i prawnuczki. 
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